THÉODORE  CHARLES  MOZ 

Consul  de  La  République  Française, 

Pour  Les  états,  de  New-Hampjhire,  Majfachufetts,  Rhode-îjland,  ^ 
ConneSïîcui,  Résidant  à Boston. 


